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Poflure but that of leaning forwards on hcr Breaft. I 
am, with all Refpcft, 

S I R 7 

March 10. 1744. Tour moft obedient 

Humble Servant, 

Ch, Jernegan. 

The left Kidncy, being longer than ufual, was 
examined and found to have two Ureters 1 and 
each had its feparate 'Pelvis. 



XVIII. Regiae Societati Anglkance Scientiarum 
quaedam Ele&ricitatis recens obfervata ex- 
hibet jfo. Henricus WinHer^ Gr. & Lat. 
Literarum Prof. Publ. Ordin. & Academise 
Lipfienjts h. t. Reclor. 

I. 
Tritu excitat£ EleBricitatis Genera. 

Prefinnj mxch 2i. § Ig X TITREI caviquc globi, & 

I744 " s * V vitrca va &> q ua5 : fa & a 

rotatione applicataquc iis manu teruntur, in fibi vici» 
nis metallis atque hominibus eim eledtricitatem ex- 
citant, ut fcintillae cle&ricse, qux acccdcnte corpore 
ele&ricitatis vacuo cliciuntur, fluminisinftar continu- 
ata- prorumpant. 

§2. 
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§ 2. Si vero tubi & vafa vitrea ita teruntur, ut itum 
reditumque fubeant, excitata inde in mctallis & homi* 
nibus electricitate, oriundx fcintillas per intervalla 
profiiiunt. 

§ 3. Ad tubos commodc terendos machinam pa- 
rari curavi, quam Tab. III. Fig. 2. reprecfentat. 

Tabulas ab c d quatuor columnse inferuntur. Me- 
diarum e &jf capitibus g Sc h ope cochlearum afler- 
cuii affiguntur, quorum pars mcdia ita cavata cft, ut 
convexitati tubi vitrei congruat. Cum his afferculis 
aiii cjufdem generis afferculi pariter cavati vi cochlc- 
arum junguntur. Columnam ejufmodi cum impo- 
fuis junftifque affcrculis Fig. 3 exhibct, ubi /£af- 
fcrculum inferiorem, & / m aflerculum fupcriorem, 
& no cochlcas firmantes oftcndit. Superioris & in- 
ferioris afferculi cavaturx, corio cervino fubjcclifquc 
crinibus obdudx & veftitx ita congruunt, ut tubum 
vitreum, qui hinc inde trahi poteft, arcie complcc- 
tantur. Tubi vitrei cxtremitates qq capfuiis ex auri- 
chaico paratis induntur, firmanturque maitha faftitia. 

Capfulis annuli annexi funr, quibus iliigantur funcs 
cannabini, quorum alrcr qr pcr foramcn columna: 
tu y alterque qs fuper trochlcam x columnx y& 
affixam protenditur. His ita conftitutis, tubus vitreus, 
quando a duobus homintbus uitro citroque trahitur, 
excitatam in fe tritu clcctricitatem cum tubo ex lamina 
ferrea confecto a/3 & in rctibus fcricis coilocato large 
communicat. Tubi fcrrei extrcmitati a fila argentea 
ailigantur, quas tubum vitrcum inter duas colmnas 
eg &fh attingunt. 

§ 4. Quamvis vero fcintilta globo vitrco rotato 

excitata: in mctallorum fuperficicbus continuo fluant ; 

eas tamen, quas a vafis virreis itum reditumque inter 

1 tcrcndum 



c 
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tcrcndum fubeuntibusproficifcuntur vchemcntius pun- 
gunt, fi vafa candcm, quam globi magnitudincm ha- 
bent, paremquc materix vitrcx bonitatem. 

§ 5. Porro fcintillx elc£lricee, que tradtis tritifque 
tubis vitreis in metallorum fuperficiebus fufcitantur, 
pungcndi virtutc fupcrant fcintillas cxcitatas vafis 
vitrcis, qux more tornatorum teruntur. 

§ 6. Globi vitrei manu applicata intcr rotandum 
triti plus ele&ricitatis cxhibcnt, quam adhibito pul- 
vinari corio veftito. 

§ 7. In experimentis, quas aut globo rotato, aut 
tubo tra&o inftituuntur, tribus hominibus opus cft. 
Adhibita vero machina tornatoria, fufficit unus. 

II. 
Ele&ricitatis augend<e Ratio. 

§ 8. T 7 NO vel vafe, vcl globo, vel tubo vitrco ex- 
^ citata cledricitas, mihi fimplcx vocatur. Fit 
dupiex, duobus vel vafis, ve! globis, vel tubis tritis; 
triplex tribus; quadruplex quatuor, & ita porro, 

§ 9. Quam excitavi clcflricitatem tritu duorum 
globorum vitrcorum, quorum diamerer eft pes dimi- 
dius TarifiniiSy tanta fuit in aqua, in nive, in glacic, 
ut prorumpentcs ex his corporibus fcintilJas elcftricse 
ipiritum vini purum calefa&umque inflammarint. 

In aqua cxperimentum dupliciter capitur. Vel 
cnim fpongice aqua impletae, atque ex lamina ferrca 
in fpeciem tubi conformata & ele&ricitatem nancif- 
ccnte pendentis, fpiritus in parvo cochleari adhibetur : 
vel digitus fpiritu vini calefa&o madidus fuper aquam 
in vafe ftanneo extcnditur, ccrto tamen inter aqux 

fupcrficicm 
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fuperficiem & digitum intcrjc&o intervallo. Vafi, 
fcrico reti impofito, adjungitur filum fcrrcum, quod 
ad globum aut tuburn aut vas vitrcum in machina 
eleftricitatis pertingit. Nix & glacics itidcm in vafe 
ftanneo reti ferico imponuntur. 

§ io. Ut ele&ricitas adhuc major exiftat, duae 
machincc ita collocantur, ut quaclibet duos habeat 
globos, qui elc&ricitatcm cum uno codemque tubo 
ferreocommunicanr. Quod quomodo efficiatur, Tab. 
III. Fig. i. fignificat Cuivis machinas apponitur rete 
fcricum ab, quocum tubus ferreus c d conjundus cft, 
qui prope utramque machinam duo brachia fcrrea 
bc &c e f atque bd & gh porrigir, quibus annexa 
funt fi!a argcntea, quae globos in locis iklm attin- 



gunt. 



Si loca globorum vafa vitrca occupant, quas appli- 
catis pulvinaribus teruntur more tornatorum agitata ; 
brachiis ferreis nulla adjungo fila argcntea, qux vafa 
attingant. His enim ita adjundtis elc&riciratem mi- 
norem exiftere deprehendi. 

III. 

Eleflricitas, quando ex Tuboferrcoin Corpus* ex quo 
primitus orta eft^ redit> imminuitur. 

§ 1 1. CXperimentum fequenti ratione inftituitur. 
*-* Machina cum vafe vitreo, &c homo, qui 
morc tornatorum calcando vas vitrcum agitat, infiftunt 
retibus fcricis adeo ampiis, ut & machinae & hominis 
calcantis pedcs a latcribus ligneis, quibus rctia alli- 
gata funt, longiflimc diftent. 

§ 12. 
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§ 12. Quando vas vitreum agitatum pulvinari 
atteritur, non folum tubus ferreus in rcti pofitus vafi- 
que proximus, fed homo etiam & machina eiectrici- 
tatem certam produnt, qua in orbe vitreo, quem alius 
homo, in reti ferico non infiftens, manu tenet, fub- 
jecta corpufcula leviora varie commoventur. 

§ 13. Idem fit, fi loco vafis globus adhibeturj & 
homo, qui ipfi manum inter rotandum applicat, uno 
pede machinas, alteroque rcti ferico infiftit. 

§ 14. Si vero,hisomnibus ita conftitutis, tubo ferreo 
^ £(Tab. III. Ftg. 10.) in reti ferico prope vas velglo- 
bum vitreum coliocato alius cd adjungitur ita cxten- 
fus, ut machinam v. c. in loco e attingat 5 fcintillae, 
quas ante excitari poterant, definunt, ipfaque vis at- 
trahcndi quam maxime imminuitur. 

IV. 

Eletiricitas in <vacuo. 

% 15. IWf Achina, cujus ope ele&ricitas in fpatio 
*•*-* vacuo commodc excitari, & pcr cam- 
panam vitrcam in aerem propagari, & cum corpori- 
bus omnis generis communicari poteft, in Tab. III. 
Fig* 6. exhibctur. 

Conftat vafe vitreo abcd (Fig. 8.), cujus bafibus 
ac & bd maltha fa&itia junctae iunt laminas ex auri- 
chalco confedta:, quarum uni ac anncxum eft bra- 
chium ligneum ef. In hoc brachio ligneo alteraque 
lamina bd cavaturas funt conoides, quibus axiculi indi 
poffunt, qui cochleas formam habentes infixi funt 
iateribus fuftentaculi mctzWicighi k/tn, quod cochlea 
mare rnn inftrudtum cochlcx tocmellas in orbe antlias 

R r pncu- 
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pncumaticae infcri potcft, Cochlea mas tranfit per fora- 
jmcn laminae curvatae clafticae;, quas in Fig. 9- defcribi- 
tur. Suftentaculi pedi (Fig. 7-) lm vi cochleae affixa 
cft lamina no> cujus pars fuperior/># corio cervino 
fubjeciifque pilisobdu&a vafi vitreo adjacet. 

Qu# fuperimponitur, campanae abcd (Fig. 6.) in- 
fixus eft cylindrus metallicus perforatus^, per cujus 
foramen chorda ex intcftinis animalium contorta tra* 
jicitur. Hase chorda intra campanam circum brachium 
Jigncum ef (Fig. 6.) circumligatur 5 & fibula* quam 
annexam habet, laminae curvat» clafticae in fine per- 
forarae rft inne&itur. Extra campanam chorda per 
veficam fuillam utrinque apertam tranfmittitur. Al- 
tera pars veficae circa tubulum metallicum g, in quo 
extrinfecus fulcuii circumdu&i funt, circumligatur, 
filoque cannabino adftringitur; altera vero u inter 
duos nodos in chorda nexos ar&e colligatur. Vefica 
madefactione ita paratur, ut, poftquam intrinfecus 
linteo deterfa fuit, diftrahi contrahique fe facile pa- 
tiatur. Extra veficam certa pars chordae ux eminet, 
qua arrepta & tracla vas vitreum fub campana agi- 
tari terique poteft. 

§ 16. In vafculo quadrato ex lamina ferrea con- 
fe&o etfiyf (Fig. 6, 7, 8.), quod vel in reti ferico 
fupra vas vitreum cavumque abcd{Fig. 8.) extenfo, 
vel in refina colophonia, vel lacca fignatoria pofitum 
eft, ferreumque ftilum y e verfus pulvinar proten- 
fum fibi annexum habet, tenues auri particulx collo- 
cantur, Mobili cylindro metallico, £ >?, qui per 
medium campanae collum protrudi poteft, tranfverfe 
anncxum cft filum ferreum *s>, duas aut tres lineas 
diflans a parliculis auri, Hae verfus illud affiliunt, 

fimulac 
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ftmulac vas vitreum, aere ex campana edufto, agitl* 
tur & pulvmari atteritur. 

§ 17. In altero campanse latere perforato A tubu- 
lus vitrcus infixus eft, per qucm filum ferreum x.A^ 
ad medium vas vitreum pertingit, parvo admodun* 
inter vas & filum interjecto intervallo. Tubulus pari- 
terac filum liquefa&a laccafignatoriaita firmantur, uc 
nullus aer penetrare valeat. Qui ut omnino arceatur, 
cyiindrus mobilis £3, ubi colium campans attingir, 
febo circumfunditur. Tra&a chorda xug, filum ex 
agitato tritoque vafe ele&ricitatem non folum con- 
cipit, fed etiam per tubuium vitreum iiquatione ob- 
turatum propagat, & cum corporibus in ferico pofi- 
tis, qu# forinfecus fiium ferreum in loco * artingunt, 
ita communicat, ut metalla in tcnebris fcintillulas 
cleftricas emittant, apptopinquantibus corporibus elec- 
tricitate vacuis. 

§ 1 8. Ita etiam ele&ficitas forinfccus excitata cum 
filo illo ferreo communicatur, & per tubulum obtu- 
ratum pervadit, & in finc fili intra campanam lucetn 
in tenebris efFundit, ac tenues auri particulas in va£ 
culo ferreo collocatas concitat. 

V. 

Ufus Machin£ Tab. III. Fig. 4. defcripta* 

§ 19. TNtcr duas columnas anticas ab & cd vafa 
*■ vitrea vcl globi vitrei e &/Yufpenduntur, & 
columnse tertix pofticae foramini fuperno lamina elaf- 
tica ik inditur, & lateri rota adjungitur. Laminas 
clafticx in k annexa chorda ex intcftinis animalium 
confecta circum longiora vaforum brachia circumli- 
gatur, & afferculo mobiii blmn anncclitur. Ita vafa 
vitrca more tornatorum agitari poflunt. 

Rr 2 §, 20, 
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§ 2o. Si autem vas vcl globus rotari debeat, funis 
opqr circum rotam & fuicos ligneos vaforum aut 
gioborum circumducitur, qui ope cochlex in parte 
machinae poftica applicatae & tendi poteft & remicti. 

§ 21. Columnas antlcas coercent & firmant duo 
juga, ex quibus duo cylindri perforati erninent, quo- 
rurp poftico parva columella infigitur, in qua duo rur- 
fus cylindruli corio cervino cum fubjeftis pilis ob« 
ducli cochleis firmantur i antico autem inftrumentum, 
in quo fila ferica extenfa funt, quibus tubus ferreus 
cum duobus brachiis alligatur, Hunc tubum homines 
apprehendunt, qui retibus fericis infiftentes ele&rici- 
tatem nancifci cupiunt. Tubo illi fi inditur enfis, 
cujus capuium ex filo ferico pendet; ex ejus 
umbone, excitata ele&ricitate, fcintillas electricse profi- 
liunt, fpiritum vini in parvo cochleari inflammantes 
Sic ftella*, quam ele&ricam {Fig* n.) voco in reti 
ferico majori ponitur, & opc fiii ferrei cum tubo 
vitreo brachiato, annexo reti minori prope vafa 
vei globos, conjungitur. Simulac vafa vitrea, vei 
adjunclis pulvinaribus, more tornatorum agitantur, 
vel adhibitis manibus, rotanturj ftelias radii in 
tenebris lineas lucentes emittunt, & facta ftellas con- 
verfione, circulum lucentem defcribunt. 

§ 22. Quando vafa rotantur, brachiis tubi ferrci 
adjunguntur argentea fila, quas vafa attingunt. Ita 
flumen elc&ricitatis coatinuum elicitur. Contra 
autem minuitur eleclricitas, fi vaforum extremitatcs, 
facta ad modum tornatorum agitatione, adjun&a ha- 
bent fila argentea, quas vafa attingunt. Pari modo, R 

vafis 



♦ Vide Adfca Germanic. or The Literary Memoirs of Germany. 
Vol. II. p. 123. 
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vafis rotatis pulvinaria loco manuum applicantur, 
clccl:ricitas decrefcir. 



XIX. A ^Defcription @f a Machine to biow 
Fire by the Fall of Water ; by James Stir- 
ling, F. R. S. 



MeadM&tch 21 
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See Tab. I. Fig. 6. 

• ABCT> is a Pit dug in thc Ground, 
^* whofe Surface is higher at 2) than 
on the other Side at A. The Bottom B C is ftrongly 
rammM with Clay, upon which are laid thin fawen 
Deals. 

In this Pit is fixed a Tub GHKI without a Bot- 
tom, having a Hole I at the lower Part of the Sidc, 
and all round the Tub is ramm'd with Clay, except 
at the Hole /. 

In the middle of Jthc upper End of the Tub is 
fixed a Pipe PQRSi at the higher End of which 
are four Holes pointing downwards, whereof two are 
reprefented by S and R. 

SRTU is a Funnel fixed on the Top of the 
Pipe, with a ThroatX^T narrowerthan the Bore of 
the Pipe. In the upper End of the Tub towards one 
Side is fixed a crooked Pipe at L M, tapcring to the 
End at N. It is made of Wood fo far as O, but 
from O toiNTof Iron, the Fire being fuppofed at iV. 
EFis the Surface ofa plain Stone, raifed up in the 
middle of thc Tub, diredly under the Pipe TgRS. 

Thc 
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